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Geada, para a meteorologia, é o gelo que se forma sobre as coisas deixadas ao ar livre durante a noite. Segundo um capítulo publicado pela Embrapa em 2013, “em meteorologia, considera-se a ocorrência de geada quando há deposição de gelo sobre objetos expostos durante a noite”, “quando a temperatura atinge 0 °C” (Mittelmann e outros, Embrapa, 2013, p. 82). A geada é um dos fenômenos atmosféricos.




Na agronomia, a definição muda de foco: os agrônomos “definem a geada como um fenômeno atmosférico que provoca a morte das plantas ou de suas partes” (mesma fonte, p. 82).




Como a geada se forma




O capítulo separa a geada pela causa (mesma fonte, p. 82 e 83):




	Tipo	Causa	Nas palavras da fonte
	Geada de advecção	a chegada de ar frio de outro lugar	“ocorre por causa do ar em movimento”; “a advecção de ar frio resulta da entrada de massas de ar frio originárias dos pólos”
	Geada de radiação	a superfície perde calor durante a noite	“ocorre pelo resfriamento da superfície por perda de radiação (ondas longas)”, “em noites com condições específicas de céu limpo, sem a ocorrência de vento”





O que são as massas de ar e como elas se movem está em massas de ar e frentes.




Geada branca e geada negra




O capítulo também separa a geada pelo que se vê (mesma fonte, p. 83):





	Geada branca: “ocorre quando o resfriamento noturno ocasiona a condensação de vapor d’água”.



	Geada negra: “a geada negra de radiação ocorre quando a atmosfera contém baixa concentração de vapor d’água”. E o capítulo explica: “como a concentração de vapor d’água é baixa, não ocorre a formação de gelo”.







No chão faz mais frio




O capítulo compara duas medidas de temperatura: a do abrigo meteorológico, “situado a 1,5 m da superfície do solo”, e a da relva, isto é, junto à grama. Segundo o capítulo, em noites de geada a temperatura mínima na relva fica, “em média”, de 3 °C a 4 °C abaixo da registrada no abrigo (mesma fonte, p. 85).




Onde ocorre no Brasil




Segundo o capítulo de 2013, “a geada ocorre com certa frequência nas latitudes maiores que 19°S”, atingindo a região sul de Minas Gerais e os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, “sendo verificada nos estados da região Sul do País a maior intensidade de ocorrência e gravidade do fenômeno” (mesma fonte, p. 82). Latitude 19°S é uma linha imaginária que passa ao sul do Equador; quanto maior a latitude, mais longe do Equador. Sobre ambientes do Sul do país, veja também campos de altitude e do bioma Pampa.




Um engano comum




“Toda geada deixa gelo branco.” Não. Pelo capítulo da Embrapa, a geada negra acontece quando o ar tem pouco vapor d’água. Nesse caso, “não ocorre a formação de gelo”, mas o fenômeno continua sendo chamado de geada (Mittelmann e outros, 2013, p. 83).




Resumo: principais perguntas e respostas




O que é geada? É o gelo que se deposita sobre objetos expostos durante a noite, quando a temperatura chega a 0 °C.
 
 Quais são os tipos de geada? Pela causa, a de advecção (chegada de ar frio) e a de radiação (resfriamento da superfície). Pelo aspecto, a branca e a negra.
 
 O que é geada negra? É a geada de radiação que acontece quando o ar tem pouco vapor d’água; por isso, não se forma gelo.
 
 Junto à grama faz mais frio? Sim. Segundo o capítulo, em noites de geada a mínima na relva fica em média de 3 °C a 4 °C abaixo da medida no abrigo meteorológico, a 1,5 m do chão.
 
 Onde ocorre geada no Brasil? Segundo a Embrapa, do sul de Minas Gerais para baixo, com mais intensidade na Região Sul.
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